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AGUAS* KPITAL ‘CUCUTA 

S.A.-E.S.R 

Orgullosamente Cucuteños 



Número déf 

Atrasos 1 


Sistema de Gestión de Calidad 
Certificado C011/4344 
www.sgs.com/certifiedclients 


NIT. 900.080.956-2 

A v. 6 Cl. 11 Esquina, Edificio San José - PBX 5829200 - FAX 5829202 San José de Cúcuta, N. des S. - Col. 

EMPRESA VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 


NOMBRE 


MARTINEZ DE C JOSEFA A 


DIRECCION PUNTO DE SUMINISTRO 


^Referencia de Pago 

33830093 

Factura deVenta No 

30819008 

Fecha de Expedición factura 

23-JUN-2017 


78853 Cldo 40 Ruta 40001407- 19 


CLL 2 # 4N-82 CHAPINERO 

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA 


CLL 2 #4N-82 CHAPINERO 


Tarifa mes 

Periodo de 
facturación 


Clase de uso 
Número de medidor 


Junio 


20-MAY-201 7 a 1 7-JUN-201 7 


RESIDENCIAL 


02 056513 


Estrato 2 

Unidad residencial i 

Unidad no residencial 0 

Diámetro de acometida 1/2 


■ mili 


Consumo mes 6.925 Consumo promedio 19.5 

Lectura Actual 2753.312 Lectura Anterior 2746.387 

Anomalía Alcantarillado pQLüforn cl/ 


o 

CL 

2 


Descripción 


. Valor . Valor 

I Cantidad I Unitario I Total 


RESUMEN DE SU CUENTA 

I Subsidio I Aporte I Otros cobros del mes 


Total 


Total IVA 


Acueducto 


CARGO FIJO RES. 

CONSUMO BÁSICO (0-20m 3 ) 
CONSUMO COMP. (2i-40m 3 ) 
CONSUMO SUNT. (mayor a 40m 3 ) 
CARGO FIJO NO RESIDENCIAL 
CONSUMO NO RES. BÁSICO 
CONSUMO NO RES. COMP. 
CONSUMO NO RES. SUNT. 


1 4499.01 4499.01 -40.5 

6.925 2060.32 14267.72 5707.1 


Alcantarillado 


CARGO FIJO RESIDENCIAL 
VERTIMIENTO BÁSICO (0-20m>) 
VERTIMIENTO COMP. (21-40m 3 ) 
VERTIMIENTO SUNTUARIO (mayor a 40m 3 ) 
CARGO FIJO NO RES. 

VERTIMIENTO NO RES. BÁSICO 
VERTIMIENTO NO RES. COAAP. 
VERTIMIENTO NO RES. SUNTUARIO 


6.925 


1924.26 

1280.71 


1924.26 

8868.92 


-769.7 

3547.54 


INTERESES MORATORIOS ALCANTARILLADO 
INTERESES MORATORIOS ACUEDUCTO 
AJUSTE A LA DECENA 
SALDO PENDIENTE 


SUBTOTAL OTROS COBROS 


$ 287.83 
$ 473.45 
$ -6.35 
$0 


$ 7b4.93 


Total Acueducto 

O 


$18766.73 

Total Alcantarillado 

© 


$10793.18 

Total Subsidio 

© 


$-10064.84 

Total Aporte 

© 


$0 

Deuda Anterior 

© 


$ 28450 

Saldo en Reclamo 

© 


$0 

| TOTAL FACTURADO (1 )+(2)-(3)+(4)+(5)-(6)+(7)+(8) 

$48700 

Descuento por Acuerdo de Pago 

Saldo a Favor 

Tasa Retributiva 

O o 

ee-ee- 


Financiaciones 


No 


Interés 


Saldo 


Cuota 


SUBTOTAL FINANCIACIONES © 


“$TT 


$ 


30-JUN-2017 


01-JUL-2017 


v ^FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 


FECHA OPORTUNA DE PAGO FECHA PARA EVITAR SUSPENSION 


$48700 


TOTAL A PAGAR 


AGUAS* KPITAL •CÚCUTA 

SA-E.S.R 

Orgullosamente Cucuteños 

NIT. 900.080.956-2 

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y Al 

DETALLES DEL 

LCANTARILLADO 

PAGO 

REFERENCIA DE PAGO 

33830093 

COD. BANCO 

No. CUENTA CHEQUE 

VALOR 

NOMBRE 

MARTINEZ DE C JOSEFA A 



$ 

DIRECCIÓN 

CLL 2 # 4N-82 CHAPINERO 



$ 

PERIODO DE FACTURACIÓN 

20-MAY-2017 17-JUN-2017 

TOTAL CHEQUES 


$ 

FECHA DE EXPEDICIÓN 

23-JUN-2017 

EFECTIVO 


S 

FACTURA DE VENTANO. 

30819008 

TOTAL PAGADO 


$ 


Espacio para timbre y registro del banco. 


( 415 ) 7709998009233 ( 8020 ) 003383009317000000 ( 3900 ) 0000048700 ( 96) 20170630 


TOTAL A PAGAR V_ $48700 


Aguas Kpital Cúcuta S.A E.S.P Protege El Medio Ambiente 4 Papel Ecológico 





